Serviceadresse in Deutschland 
geändert 

Bitte senden Sie Ihr Gerät im Garantie-, 
Gewährleistungs- oder kostenpflichtigen 
Reparaturfall bitte nur noch an die 
untenstehende Anschrift: 


German Service address changed 
In case of warranty or repair service 
please send your radio to: 


PST - professional support 
technologies GmbH 
Breitscheider Weg 117 a 
40885 Ratingen 


Hotline: 01805 012204 (12 cents/minute) 


e-mail: alan-service@ps-tech.de 


